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Introduction 

Enhorabuena por haber adquirido una Tarjeta aceleradora de 
graficos de alto rendimiento de HP. En esta gufa de instalacion se 
explica como instalar la tarjeta grafica. Contiene ademas 
information sobre como instalar y configurar el software de los 
controladores. 

Caractensticas de HP Matrox G250 

• 8 MB de memoria Synchronous Graphics RAM (SGRAM) que 
permiten una aceleracion de graficos de alta precision y 
rendimiento. 

• Admite monitores de formato ancho de 16:10. 



Antes de Realizar la Instalacion 

PRECAUCKJN Su PC y su tarjeta de graficos pueden ser dahados permanentemente 
por una descarga de electricidad estatica. Antes de tocar la placa, 
toque la parte no pintada del chasis metalico de su PC. Mantenga el 
contacto con tierra poniendose una pulsera conectada al chasis. 
Sujete la tarjeta por la placa posterior y el borde superior. No toque 
el conector del borde. 

Plataformas Soportadas 

Para saber en que PC puede instalar la tarjeta Aceleradora de 
Graficos de Alto Rendimiento, visite el siguiente sitio web de HP: 
www . hp . com/go/pcaccessories 

Sistemas Operativos Soportados 

• Windows 95 

• Windows 98 

• Windows 2000 

• Windows NT 4.0 

NOTA Este manual describe el procedimiento de actualization de una 

solution de graficos AGP existente con una Tarjeta aceleradora de 
graficos de alto rendimiento de HP. 



2 Espanol 



HP Matrox G250 Guia de Instalacion 

Resumen del Procedimiento de Instalacion 



Resumen del Procedimiento de Instalacion 

El proceso de instalacion de su tarjeta Aceleradora de Graficos de 
Alto Rendimiento de HP consta de cuatro pasos. Necesita hacer lo 
siguiente: 

• Elimine el software del controlador de video actual (si hubiera) 

• Instale la tarj eta de aceleradora Graficos de Alto Rendimiento de HP 

• Instale el software del controlador nuevo 

• Configure el software del controlador 

Se recomienda encarecidamente que no tenga instalado ningun 
controlador de video cuando comience la instalacion de la nueva 
tarjeta. 



Paso 1: Como Eliminar el Software del 
Controlador de Video Actual 

En este apartado se describe como eliminar el software del 
controlador actual en un PC que ejecute Windows 95, Windows 98, 
Windows NT 4.0 o Windows 2000. Si no tiene instalado ningun 
software de controlador especifico, (por ejemplo, si esta utilizando 
el controlador VGA estandar) puede continuar con el "Paso 2: 
Instalacion de la Tarjeta aceleradora de graficos de alto rendimiento 
de HP" en la pagina 6. 

1 Encienda su PC. Inicie Windows. 

2 Haga clic en Inicio C Configuration C Panel de Control. 

3 Haga doble clic en Agregar o quitar programas. 

4 Haga clic en la ficha Instalar o desinstalar. 

(solo Windows 95, Windows 98 y Windows NT 4.0) 

5 En la lista de software que aparece, seleccione el software del 
controlador antiguo y haga clic en Agregar o quitar... 
(Windows 95, Windows 98 y Windows NT 4.0) 

Si tiene instalado Windows 2000, haga clic en Cambiar o quitar 

6 Para confirmar la desinstalacion del controlador haga clic en 
Aceptar. 

7 Siga las instrucciones de la pantalla. 

8 Cuando haya terminado la desinstalacion, apague el PC. 
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Paso 2: Como Instalar la Tarjeta Aceleradora de 
Graficos de Alto Rendimiento de HP 

Por su seguridad, nunca retire la cubierta del PC sin haber 
desconectado previamente el cable de alimentation, cables de 
datos y cualquier conexion a una red de telecomunicaciones. 
Vuelva a colocar siempre la cubierta antes de encenderlo de nuevo. 

1 Con el PC apagado, desconecte el cable de alimentation y toda 
conexion a una red de telecomunicaciones y a continuation quite 
la cubierta. 

2 Desconecte el cable del monitor de la antigua tarjeta grafica. 

3 Dependiendo del modelo del PC, puede que necesite retirar bien 
los tornillos o bien la abrazadera de retention que sujeta la tarjeta 
en su lugar. 

4 Deslice la tarjeta hacia afuera de la ranura. 

5 Deslice la nueva tarjeta Aceleradora de Graficos de Alto 
Rendimiento de HP en la ranura y presionela firmemente. 




6 Asegure la tarjeta al chasis, bien volviendo a colocar los tornillos 
o la abrazadera de retention. 

7 Vuelva a colocar la cubierta del computador. 
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8 Vuelva a conectar el cable del video desde su monitor al conector 
de video de la tarjeta. 




Paso 3: Como Instalar el Software del 
Controlador Nuevo 

NOTA Una vez instalado el controlador, deberia reiniciar el PC y volver a 

instalar el service pack actual. 

Si su PC tiene un procesador Pentium III y esta utilizando el Service 
Pack 4 o anterior deberia instalar el controlador Intel SIMD 
disponible en el CD-ROM de software. 

Asegurese que la configuration del Sistema Operativo Plug-and-Play 
del BIOS esta desactivada antes de comenzar la instalacion. 



Windows 95, 1 Inicie el PC. 

Windows 98, 2 Inserte el CD-ROM del software en la unidad. 
Windows 2000, 
Windows NT4.0 
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3 Haga doble clic en el archivo setup.exe incluido en el CD-ROM del 
software. Dependiendo del sistema operativo que utilice, este 
archivo se encontrara en: 





HP Matrox G250 


Windows 95/98 


Win9x|disk01 


Windows 2000 


win2000 


Windows NT 4.0 


NT4.01dsk01 



Paso 4: Como Configurar el Controlador de 
Software 

La detection de la tarjeta grafica, la configuration del sistema 
operativo y la carga de controladores se realiza, en la mayorfa de los 
casos, de forma automatica. Una vez que la tarjeta grafica se 
encuentre instalada ffsicamente en su PC, lo unico que debera hacer 
sera encenderlo y utilizar la tarjeta nueva. El software del 
controlador de la tarjeta grafica se puede configurar utilizando el 
modo Configuration a menos que se indique lo contrario en la 
documentation. Para obtener information adicional acerca de la 
configuration, consulte el CD-ROM que se suministra con la tarjeta 
grafica. 

Haga clic en Inicio C Configuration O Panel de Control. 

Haga doble clic en Pantalla. 
Haga clic en la ficha Configuration. 
Haga clic en Avanzado y Adapter. 

Haga clic en Initio C Configuration C Panel de Control 

Haga doble clic en Matrox Display Settings (Configuration de 
pantalla Matrox). 

Haga clic en la ficha Matrox Display Properties (Propiedades de 
Pantalla Matrox) . 



Usuarios de 1 

Windows 95 2 

Windows 98 y 

Windows 2000 3 
4 

Usuarios de 1 
Windows NT4.0 2 

3 



6 Espanol 



HP Matrox G250 Guia de Instalacion 

Resolucion de Problemas 



Resolucion de Problemas 

Esta section describe como solucionar los problemas que puedan 
ocurrir con su tarjeta Aceleradora de Graficos de Alto Rendimiento 
de HP. 



SielPCnopuede 
iniciarse o la 
pantallasequeda 
en bianco sin que 
aparezca ningun 
mensaje de error 



Solucion 


Explication 


Compruebe que el PC y el monitor estan 
encendidos. IEI indicador de alimentation deberia 
estar iluminado.l 


Estas rutinas de comprobacidn son utiles, 
especialmente si ha movido el PC o el 
monitor. 


Compruebe los ajustes de contraste y brillo del 
monitor. 


Compruebe que la toma de corriente esta 
funcionando. 


Compruebe que la tarjeta grafica esta instalada 
correctamente. 





El PC inicia 
normalmente 
pero la pantalla 
esta en bianco o 
el contenido esta 
corrupto. 



Solucion 


Explication 


Compruebe que su monitor soporta la resolucion 
de la tarjeta grafica y la velocidad de 
actualizacidn. Si el monitor no soporta la 
resolucion seleccionada, arranque en modo a 
prueba de Errores IWindows 95, Windows 98, 
Windows 29901 o en modo VGA IWindows NT 
4.01. 


Este problema puede ocurrir si acaba de 
cambiar su monitor. 


El controlador de la tarjeta de graficos puede estar 
corrupta o no estar instalada apropiadamente. 
Reinicie en modo a prueba de Errores IWindows 
95, Windows 98, Windows 2099) o en modo VGA 
IWindows NT 4.01. 


Si los archivos del controlador estan 
corruptos, la estacidn de trabajo PC puede 
que arranque pero es posible que no pueda 
arrancar en modo de alta resolucion. 


Retire la tarjeta de graficos y vuelva a instalada. 
Asegurese que la tarjeta esta insertada 
apropiadamente en la ranura AGP. 


ta tarjeta grafica puede que no este 
insertada correctamente. Esto provoca que 
la pantalla se quede en bianco en este 
punto. 
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El rendimiento 
de los graficos 
es menor de lo 
esperado 



Solution 


Explication 


El controlador de la tarjeta de graficos puede 
estar corrupto o no estar instalado 
apropiadamente. Reinicie en modo a prueba 
de Errores (Windows 95, Windows 98, 
Windows 2009 I o en modo VGA 
(Windows NT 4.0). 


Si los archivos del controlador estan corruptos, 
la estacidn de trabajo PC puede gue arrangue 
pero es posible gue no pueda arrancar en modo 
de alta resolucion. 


Intente reducir la resolucion de la pantalla, por 
ejemplo, desde 2048x1536 a 1289x1924. 
Seleccionar una resolucion de pantalla alta 
puede ser incompatible con las aplicaciones de 
aceleracion de graficos en 3D. 


Algunas aplicaciones 3D obtienen las mas 
altas prestaciones cuando utilizan los valores 
de configuracion de resolucion de pantalla 
mas bajos. Utilizar resoluciones de pantalla 
mas bajas permiten disponer de mas 
memoria de video libre para prestaciones de 
aceleracion 3D tales como la transformation 
de texturas y z-buffering. 


Compruebe los Servicios de Soporte HP 
(consulte la pagina 181 para obteneruna 
version del controlador actualizada para su 
aplicacidn. 


HP actualiza frecuentemente los 
controladores graficos para incorporar 
caracteristicas y mejorar el rendimiento o 
para solucionar problemas encontrados 
cuando se ejecutan aplicaciones especificas. 


Compruebe la informacibn adicional de la web. 
Consulte "Servicios de Soporte HP" en la 
pagina 19. 


HP proporciona documentacibn adicional, 
como "Preguntas mas frecuentes (FAQs)" 
para ayudarle a solucionar cualguier 
problema gue pueda tener con su tarjeta 
grafica. 
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Especificaciones Tecnicas 



Caracteristica/ 
Funcidn 


Implementation 


Tamano de la tarjeta 


AGP de tamano medio, ranura simple 


Alimentacion electrica 
requerida 


4W 


Soporte AGP 


AGP 2X completo 


Temperature de 
funcionamiento 


0 °C a 55 °C 


Humedad de funcionamiento 


20% a 80% (sin condensacibn) 


Funciones 3D: 


• Nuevo chip de graficos MGA G2xx de 128 bits DualFJus 

• Tarjeta de video de alto rendimiento con soporte completo AGP 

Li\ LjUc U II cLc dl LjUILcLLUI d Uc I cMUcI IZdUU bill Icll ILU U bUpUl Lc 

PCI 

• Sombreado Gouraud y Z-buffering 

• Funciones 2D y 3D avanzadas - alpha blending, anti-aliasing 

• Motor de renderizado 3D de calidad de color vibrante 

• 8 MB de memoria de graficos ampliable a 16 MB (opcional) 

• RAMDAC de alta velocidad a 250 MHz con calidad de imagen 
de increlble precision 

• Soporte para altas resoluciones y colores 


Frecuencia RAMDAC 


250 MHz 


Memoria 


8 MB de SGRAM ampliable a 16 MB 



Diseno fisico 



Conectorde video de 15 
patillas 




nn 
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Su tarjeta grafica de Alto Rendimiento de HP admite las 
resoluciones y velocidades de actualization que se muestran a 
continuation. 



Resolution 
(color verdadero) 


Velocidad de 
actualization 


640 x 480 


200 Hz 


800 x 600 


180 Hz 


1024 x 768 


140 Hz 


1 152 x 864 


120 Hz 


1280 x 1024 


90 Hz 


1600 x 1200 


65 Hz 


1920 x 1080 


60 Hz 


1920 x 1200 


24 bit max 



Servicios de Soporte HP 

Para obtener mas information de las tarjetas graficas y ed 
otros accesorios disponibles para su E station de trabajo PC, 
puede visitar las siguientes paginas del sitio Web de HP 

Para el PC HP Kayak www . hp . com/go/kayaksupport 
Para PCs HP Vectra www . hp . com/go/vectrasupport 
Para PCs HP Brio www . hp . com/go/briosupport 
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Garantfa del Hardware 

Este accesorio HP esta cubierto por una garantfa limitada durante un 
periodo de un ano desde la fecha de adquisicion por parte del usuario final 
original. El tipo de asistencia proporcionado implica la devolution a HP o a 
un centro de servicio tecnico de un distribuidor autorizado. 

Si un accesorio es defectuoso, Hewlett-Packard se reserva la posibilidad de 
repararlo o reemplazarlo por una nueva unidad de mismo tipo o de modelo 
equivalente. 

Si el accesorio incriminado ha sido comprado y utilizado con un 
computador personal HP Vectra o HP Brio o una Estacion de Trabajo PC HP 
Kayak, estara cubierto por la garantfa del computador o de la estacion de 
trabajo, bajo las mismas condiciones de servicio y de duration. 

Consulte el documento de garantfa proporcionado con el PC HP o la Estacion de 
Trabajo PC HP para informarse sobre las limitaciones, la responsabilidad del cliente 
y las deiuas condiciones de la garantfa. 

PARA VENTAS REALIZADAS EN AUSTRALIA Y EN NUEVA ZELANDA: LOS 
TERMTNOS DE GARANTIA CONTENIDOS EN ESTA DECLARACION, EN LA 
MEDIDA EN QUE ESTE PERMITIDO LEGALMENTE, NO EXCLUYEN, 
LIMITAN NI MODIFICAN, Y QUE SE ANADEN A LOS DERECHOS LEGALES 
PRECEPTIVOS APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO AL 
CLIENTE. 



Garantfa de Software de HP 

ESTA DECLARACION DE GARANTIA TIENE PREFERENCIA SOBRE CUALQUIER OTRA 
DECLARACION DE GARANTIA DE SOFTWARE INCLUIDA CON ESTE PRODUCTO. 

Garantia del Software Limitada a Noventa Dias 

HP garantiza que durante NOVENTA (90) DIAS a partir de la fecha de su adquisicion, el software 
ejecutara sus instrucciones programadas, siempre y cuando todos los archivos se hayan instalado 
adecuadamente. Sin embargo, HP no garantiza que el software vaya a ejecutarse 
ininterrumpidamente o que este libre de errores. HP no garantiza el rendimiento o utilidad de 
cualquier software surninistrado con su producto de computador. A menos de lo establecido en lo 
suministrado por HP, es su responsabilidad obtener la ultima version de cualquier software y 
soporte directamente del propietario del software o del distribuidor autorizado. En caso de que 
durante el periodo de garantia el software produjera fallos en la realization de las instrucciones 
programadas, el remedio del cliente sera la devolution o la reparation. En el supuesto de que HP no 
sea capaz de sustituir el soporte en un plazo razonable, el recurso alternativo del Cliente consistira 
en el reembolso del precio de compra, previa devolution del producto y de todas las copias. 
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Medio Movil (si fuese suministrado) 

HP garantiza el medio movil, si fuese suministrado, en el que esta grabado electronicamente el 
software, durante un perfodo de NOVENTA (90) DIAS a partir de la fecha de adquisicion del 
software, contra defectos materiales y de fabrication, siempre y cuando dicho medio haya sido 
manipulado adecuadamente por el Cliente. En el supuesto de que durante el periodo de garanti'a 
indicado dicho medio resultara ser defectuoso, HP sustituira el producto de software, previa 
devolucion del mismo por el Cliente. Si durante un periodo razonable de tiempo HP se viera 
imposibilitada para sustituir el medio, el Cliente obtendra el reembolso del importe del producto 
de software, previa devolucion del producto y destruction de todas las copias del mismo, tanto 
las existentes en medio movil como las grabadas en un medio fijo. 

Aviso de Reclamaciones Bajo Garantfa 

El aviso de reclamaciones cubiertas por garantfa debera haeerse mediante notification por escrito a 
HP en el plazo maximo de treinta (30) dfas a partir de la expiration del periodo de garantfa. 
La anterior garantfa no cubre defectos ocasionados por: mal uso, modification no autorizado, 
funcionamiento o almacenamiento fuera de las especificaciones medioambientales para el 
producto, danos de movimientos, mantenimiento inadecuado o defectos resultados del uso de 
software no suministrado por HP, accesorios, soportes, suministros, consumibles u otro tipo de 
elementos no disenados para utilizar con el producto. 

HP NO OFEECE OTEA GARANTIA EXPRESA, Nt ESCRITA NI ORAL, CON RESPECTO A ESTE 
PRODUCTO. TODA GARANTIA IMPLlCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEtDADPARA UN 
FIN DETERMINADO ESTARAN LtMlTADAS A LA DURACION DE LA GARANTIA EXPRESA 
ESTABLECIDA ANTERIORMENTE. PUESTO QUE ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES 
NO PERMITEN LIMITACIONES RESPECTO A LA DURACION DE UNA GARANTIA IMPLlCITA, 
LA ANTERIOR LMITACION O EXCLUSION PODRIA NO AFECTARLE. 

Esta garantfa le da derechos legales especfficos, y ademas puede tener otros derechos que varien 
de estado a estado o de provincia a provincia. 

Limitacion de Responsabilidad y Compensaciones 

LAS ACCIONES QUE ANTERIORMENTE SE HAN EXPUESTO SON LAS UNICAS DE QUE 
GOZA EL CLIENTE AL AMPARO DE LA PRESENTE GARANTIA Y PODRAN SER 
EJERCITADAS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CLIENTE. EN NINGUN CASO SERA HP 
RESPONSABLE POR DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS Y 
CONSECUENTES, INCLUIDO EL LUCRO CESANTE, YA SE TRATE DE RESPONSABILIDADES 
CONTRACTUALES O EXTRACONTRACTUALES. Puesto que algunos estados o jurisdicciones 
no permiten la exclusion o limitacion de danos fortuitos o consecuentes, la anterior limitacion o 
exclusion podria no afectarle. 



Contrato de Licencia de Software HP 

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTE CONTRATO DE LICENCIA ANTES DE PROCEDER 
AL MANEJO DE ESTE ACCESORIO DE HP. LOS DERECHOS SOBRE EL SOFTWARE LE 
SERAN TRANSFERIDOS A CONDICION DE QUE ACEPTE TODOS Y CADA UNO DE LOS 
TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE USO. EL INICIO EN LA 
INSTALACION Y EL USO DEL ACCESORIO SE ENTENDERA COMO UNA ACEPTACION 
IMPLlCITA DE TALES TERMINOS Y CONDICIONES. SI NO ESTA DE ACUERDO CON EL 
CONTRATO DE LICENCIA, DEBE DESTRUIR LOS DISQUETES MAESTROS O CD-ROMS O 
BIEN DEVOLVER EL ACCESORIO COMPLETO CON EL SOFTWARE PARA QUE LE SEA 
REEMBOLSADO EL IMPORTE COMPLETO. 

A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A CONTINUACI6N, ESTE CONTRATO DE 
LICENCIA DE SOFTWARE DE HP REGIRA EL USO DEL SOFTWARE SUMINISTRADO A 
USTED, EL CLIENTE, FORMANDO PARTE DEL ACCESORIO DE HP. REEMPLAZA TODOS 
LOS TERMINOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE OTROS FABRIC ANTES QUE PUEDAN 
ENCONTRARSE EN LINEA 0 EN CUALQUIER DOCUMENTACION O EN OTROS MATERIALES 
CONTENIDOS EN LA CAJA EN LA QUE SE SUMINISTRA EL ACCESORIO. 
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Nota: El software de sistema operative- de Microsoft se ofrece bajo licencia a usted en los terminos 
contenidos en el Acuerdo de licencia de usuario final de Microsoft (EULA) que estan en la 
documentation de Microsoft. 

Los siguientes Terminos de la Licencia rigen el uso del software: 

USO. El Cliente podra utilizar el software en cualquier computador, pero no queda facultado para 
utilizarlo en redes informaticas o en mas de un computador. El Cliente no queda facultado para 
desensamblar o descompilar el software, a menos que este permitido por la ley. 
COPIAS Y ADAPTACIONES. El Cliente puede realizar copias o adaptaciones del software unica y 
exclusivamente: (a) con objeto de tener una copia de seguridad del mismo o (b) cuando la copia o 
adaptation sea un procedimiento necesario para el uso del software en un PC, siempre que tales 
copias o adaptaciones no sean usadas para otros fines. 

TITULARIDAD. El Cliente acepta que por la presente licencia no adquiere ninguna titularidad 
sobre el software salvo aquella que se refiere a la posesion del medio ftsico en el que esta grabado el 
software. El Cliente reconoce y acepta que el software se encuentra registrado y protegido por los 
derechos de autor ("copyright") y demas derechos de propiedad intelectual pertinentes. Asimismo, 
el Cliente reconoce y acepta que el software objeto de licencia puede haber sido desarrollado por 
un tercero cuyo nombre aparece especificado en los avisos de derechos de autor ("copyright") 
incluidos con el software, quien estara facultado para exigir responsabilidades al Cliente por 
cualquier infraction de los derechos de autor o mcumplimiento de este Contrato de Licencia. 
TRANSFERENCIA DE DERECHOS SOBRE EL SOFTWARE. El Cliente puede ceder a terceros los 
derechos que por este Contrato de Licencia se le conceden sobre el software, unica y 
exclusivamente cuando dicha transferencia se refiera a la totalidad de los derechos concedidos y el 
Cliente obtenga la previa aceptacion de todos y cada uno de los Terminos y Condiciones del 
presente Contrato de Licencia por parte del tercero cesionario. En caso de cesion, el Cliente acepta 
la expiration de sus derechos sobre el software y se obliga a destruir las copias y adaptaciones 
efectuadas del software o a entregarlas al tercero cesionario. 

SUBLICENCIA Y DISTRIBUCION. El Cliente no puede arrendar o conceder una sublicencia del 
software, ni distribuir o comercializar copias o adaptaciones del software en soportes fisicos o 
mediante sistemas de telecomunicacion, sin el consentimiento previo y por escrito de Hewlett- 
Packard. 

RESOLUCION. Hewlett-Packard se reserva la facultad de resolver la presente licencia en caso de 
incumplimiento por parte del cliente de cualquiera de los Terminos y Condiciones de la misma, 
siempre y cuando Hewlett-Packard hubiese requerido previamente al Cliente para que pusiese 
remedio a ese mcumplimiento y el Cliente no lo solventase en el plazo de treinta (30) dfas a partir 
de la fecha de tal requerimiento. 

ACTUALIZACIONES Y MEJORAS. El Cliente acepta que la licencia del software no incluye 
actualizaciones o mejoras al mismo, las cuales podran estar disponibles a traves de Hewlett- 
Packard mediando el oportuno contrato de soporte, en su caso 

CLAUSULA DE EXPORTACION. El Cliente se compromete a no exportar o reexportar ni el 
software ni sus copias o adaptaciones en contravention de los reglamentos de EE.UU. sobre control 
de exportaciones o cualquier otro reglamento o legislation aplicable. 

DERECHOS RESTRINGIDOS DEL GOBIERNO DE EE.UU. La utilization, duplication o revelation 
por parte del Gobierno de EE.UU. esta sujeta a restricciones, tal y como se regula en el subparrafo 
(c)(1)(H) de la clausula de Derechos sobre Datos Tecnicos y Software Informatico (Rights in 
Technical Data and Computer Software) de DFARS 252.227-7013. Hewlett-Packard Company. 3000 
Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 EE.UU. Los derechos para departamentos y organismos del 
Gobierno de EE.UU. no dependientes del Departamento de Defensa se encuentran regulados en 
FAR52.227-19(c)(l,2). 
(9 de noviembre de 1998) 
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Notice 

The information contained in this document is subject to change without notice. Hewlett-Packard makes no 
warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of 
merchantability and fitness for a particular purpose. Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained 
herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of 
this material. Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of its hardware or software on 
equipment that is not furnished by Hewlett-Packard or equipment for which it is not intended. This document 
contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this 
document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written 
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